Schengen 90/180 Counter im Test 2026
Ein kostenloser iPhone-Zähler für die Schengen-Regel 90/180: Heatmap des gleitenden Zeitraums, Ghost-Trip-Planer, 44 Sprachen und kein Konto.
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Schengen 90/180 Counter ist eine kostenlose Offline-App für das iPhone, gedacht für Reisende von außerhalb der EU, die mitzählt, wie viele der 90 in jedem gleitenden 180-Tage-Zeitraum erlaubten Tage Sie im Schengen-Raum bereits verbraucht haben. Version 1.0 erschien am 11. Juni 2026, ist 23 MB groß und liegt in 44 Sprachen vor.
Offenlegung: AppStoryo wird von dem Studio betrieben, das Schengen 90/180 Counter entwickelt. Der folgende Vergleich arbeitet mit öffentlich überprüfbaren Kriterien und benennt echte Alternativen.
Was macht Schengen 90/180 Counter eigentlich?
Schengen 90/180 Counter ist ein Tagebuch der Tage mit angebautem Planer. Version 1.0 kam am 11. Juni 2026 heraus, ist 23 MB groß, verlangt iOS 13.0 oder neuer und steht in 44 App-Store-Sprachen in der Kategorie Reisen. Sie tragen jede Reise ein, und die App zeichnet den gleitenden Zeitraum als Kalender-Heatmap mit den noch verfügbaren Tagen. Ein Planer namens Ghost Trip simuliert einen Aufenthalt, der noch nicht stattgefunden hat, und schlägt Ersatztermine vor, wenn er nicht hineinpassen würde. Vergangene Reisen lassen sich aus den Metadaten der Fotos in Ihrer Bibliothek rekonstruieren oder aus einem Kamerascan von Bordkarten und Passstempeln, beides auf dem Gerät verarbeitet. Über Schengen hinaus erfasst die App das britische Kontingent nach dem Brexit, das US-amerikanische ESTA, eine steuerliche Zählung über 183 Tage und eigene Regeln. Dazu kommen Widgets, Ansichten auf dem Sperrbildschirm und der Apple Watch, Live-Aktivitäten, Kalenderimport, Export als PDF und CSV sowie eine optionale, Ende-zu-Ende-verschlüsselte iCloud-Synchronisierung. Sie läuft offline, ohne Konto und ohne Analysedienste. Schengen 90/180 Counter ist im App Store kostenlos.
Was sagt die 90/180-Regel wirklich?
Weniger, als die meisten Reiseblogs andeuten, und der genaue Wortlaut entscheidet alles. Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/399, des Schengener Grenzkodex, erlaubt Aufenthalte von höchstens 90 Tagen je Zeitraum von 180 Tagen, wobei der Zeitraum von 180 Tagen vor jedem Tag des Aufenthalts berücksichtigt wird. Absatz 2 desselben Artikels klärt die zwei Fragen, über die Reisende am meisten streiten: Der Tag der Einreise gilt als erster Tag des Aufenthalts und der Tag der Ausreise als letzter, weshalb ein Kurztrip von Freitag bis Sonntag drei Tage kostet und nicht einen; und Zeiten, die durch einen Aufenthaltstitel oder ein Visum für den längerfristigen Aufenthalt gedeckt sind, zählen überhaupt nicht mit. Das Gebiet, für das dies gilt, umfasst heute 29 Länder: 25 EU-Mitgliedstaaten sowie Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein, nachdem Bulgarien und Rumänien am 1. Januar 2025 beigetreten sind.
Wie funktioniert der gleitende 180-Tage-Zeitraum tatsächlich?
Er wird nie zu einem festen Datum zurückgesetzt, und das ist das verbreitetste Missverständnis überhaupt. Weil das Recht von jedem Aufenthaltstag aus 180 Tage zurückblickt, ändert sich die Antwort jeden Morgen. Verbringen Sie 90 Tage zwischen dem 1. Januar und dem 31. März, fangen Sie im Juli nicht mit einem leeren Blatt an: Sie gewinnen die Tage einzeln zurück, sobald die alten hinten aus dem Zeitraum herausfallen. Schengen 90/180 Counter zeichnet das als wandernden Balken statt als Countdown und verlinkt aus den Einstellungen auf den eigenen Kurzaufenthaltsrechner der Europäischen Kommission, damit Sie dieselben Daten zweimal durchrechnen können. Das lohnt sich vor einem Flug: Die App ist Orientierung, das Werkzeug der Kommission ist die maßgebliche Umsetzung.
Was hat sich an der Grenze am 10. April 2026 geändert?
Das Zählen per Hand wurde gleichzeitig schwerer und leichter. Das Einreise-/Ausreisesystem der EU nahm am 12. Oktober 2025 mit einer schrittweisen Einführung in 29 europäischen Ländern den Betrieb auf und wurde am 10. April 2026 vollständig betriebsbereit; es ersetzt den Tintenstempel durch einen biometrischen Datensatz jeder Überschreitung der Außengrenze. Schwerer, weil es keine Seite voller Stempel mehr zum Zusammenzählen gibt. Leichter, weil die Behörden nun einen exakten Datensatz haben, sodass eine Schätzung, die ihm widerspricht, zum Problem wird. ETIAS ist der nächste Schritt: Es wird für das letzte Quartal 2026 erwartet und wird für Staatsangehörige von 59 visumfreien Ländern und Gebieten bei der Einreise in 30 europäische Länder verpflichtend sein. Die App enthält einen Überblick über beide Systeme und ist offen über ihre eigene Rolle:
The app is a mobile aid for everyday orientation; the final decision on entry always rests with the border authority of the country you visit.
Dieser Satz stammt aus der englischen App-Store-Beschreibung der App selbst, und er trifft die Sache. Installieren Sie Schengen 90/180 Counter als Planungshilfe, nicht als Entscheidung.
Welchen Schengen-Rechner sollten Sie wirklich nehmen?
Vier kostenlose iPhone-Apps, alle am 13. Oktober 2026 im App Store überprüft.
Nehmen Sie Schengen Simple, wenn Sie die erprobteste Option wollen
	Roycroft Labs Ltd, kostenlos, Version 4.2.2, zuletzt am 7. Oktober 2026 aktualisiert.
	4,8 Sterne aus 364 Bewertungen - die größte öffentliche Erfolgsbilanz der vier und der Grund, sie zu nehmen, wenn Sie einer Menge mehr trauen als einem Änderungsprotokoll.
	Sie macht Schengen und kaum etwas anderes, was genau richtig ist, wenn Schengen alles ist, was Sie brauchen.

Nehmen Sie Schengen Calculator 90/180, wenn Sie die längste Versionsgeschichte wollen
	Vitaliy Golubenko, kostenlos, Version 6.6.1, zuletzt am 12. Oktober 2026 aktualisiert - die frischeste Aktualisierung dieser Gruppe.
	4,5 Sterne aus 187 Bewertungen und eine Versionsnummer, die sechs große Zyklen durchlaufen hat.

Nehmen Sie 180 Days: Schengen Calculator, wenn Sie die beste Durchschnittsnote wollen
	Splinterware Ltd, kostenlos, Version 1.32, zuletzt am 14. April 2026 aktualisiert.
	4,9 Sterne aus 111 Bewertungen, der beste Durchschnitt hier, auch wenn dieses Aprildatum das älteste der vier ist.

Nehmen Sie Schengen 90/180 Counter, wenn eine App mehr abdecken muss als Schengen
	Kostenlos, Version 1.0, erschienen am 11. Juni 2026, 44 App-Store-Sprachen.
	Erfasst neben dem Schengen-Zeitraum das Vereinigte Königreich, das US-amerikanische ESTA, eine steuerliche Zählung über 183 Tage und eigene Regeln, rekonstruiert alte Reisen aus Foto-Metadaten auf dem Gerät und exportiert PDF und CSV für eine Beraterin oder einen Berater.
	Sie hat noch keine Bewertungen. Wenn Ihnen eine öffentliche Erfolgsbilanz mehr bedeutet als der Umfang, ist heute eine der drei oben die sicherere Wahl.

Wann ist Schengen 90/180 Counter das falsche Werkzeug?
In vier Fällen. Wenn Sie Android nutzen, gibt es keine Fassung: Die App läuft nur auf dem iPhone, und die Google-Play-Liste des Studios enthielt am 13. Oktober 2026 beim Abruf 28 Pakete, keines davon dieses. Wenn Sie Belege wollen, dass ein Zähler für andere Menschen richtig gerechnet hat, hat Version 1.0 überhaupt keine Bewertungen, während die drei Apps oben zusammen 662 haben. Wenn Sie eine Zahl brauchen, die in einem Streitfall hält, taugt keine App: Maßgeblich ist der Datensatz des Einreise-/Ausreisesystems bei der Grenzbehörde. Und wenn Ihre Tage von einem Aufenthaltstitel oder einem Visum für den längerfristigen Aufenthalt gedeckt sind, lässt Artikel 6 Absatz 2 sie vollständig außerhalb der 90/180-Zählung, sodass jedes Werkzeug, das nur Tage im Land zählt, Sie in die Irre führt, solange Sie sie nicht selbst herausrechnen. Sehen Sie sich den App-Store-Eintrag an, bevor Sie entscheiden.
Schengen 90/180 Counter - was fragen Reisende außerdem?
Wird der 180-Tage-Zeitraum zum Jahresanfang zurückgesetzt?
Nein. Der Zeitraum gleitet und folgt nicht dem Kalender: Artikel 6 Absatz 1 verlangt den Blick auf die 180 Tage unmittelbar vor jedem Aufenthaltstag. Es gibt keine Rücksetzung am 1. Januar und kein sauberes Blatt alle sechs Monate. Das Kontingent kommt allmählich zurück, sobald die alten Tage hinten aus dem Zeitraum herausfallen.
Zählen der Tag meiner Ankunft und der Tag meiner Abreise beide?
Ja, beide. Artikel 6 Absatz 2 macht den Tag der Einreise zum ersten und den Tag der Ausreise zum letzten Tag des Aufenthalts. Ein Städtetrip von Freitag bis Sonntag kostet damit drei Ihrer 90 Tage und nicht einen. Das ist das Detail, das eine handschriftliche Zählung am häufigsten zu niedrig ausfallen lässt.
Für wie viele Länder gilt die Regel?
Für neunundzwanzig. Die Europäische Kommission führt den Schengen-Raum als 25 EU-Mitgliedstaaten sowie Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein, nachdem Bulgarien und Rumänien am 1. Januar 2025 beigetreten sind. ETIAS wird für 30 europäische Länder gelten, die Listen stimmen also nicht überein, und ein Werkzeug sollte sagen, welche es zählt.
Ist Schengen 90/180 Counter kostenlos?
Ja. Der App Store führt die App ohne Preis: Version 1.0, 23 MB, iOS 13.0 oder neuer, 44 Sprachen. Es gibt kein Konto, keine Anmeldung und keine Analysedienste, und der Eintrag erklärt, dass sie offline arbeitet und Ihre Daten auf dem Gerät bleiben, solange Sie die Ende-zu-Ende-verschlüsselte iCloud-Synchronisierung nicht einschalten.
Gibt es eine Android-Fassung?
Derzeit nicht. Die App läuft nur auf dem iPhone. Die Entwicklerliste des Studios bei Google Play wurde am 13. Oktober 2026 abgerufen und enthielt 28 Pakete, von denen keines diese App ist, eine Android-Nutzerin braucht also ein anderes Werkzeug. Dieser Artikel verlinkt keine Play-Seite, weil es keine zu verlinken gibt.
Kann die App einem Grenzbeamten meine Einhaltung der Regel beweisen?
Nein, und sie behauptet das auch nicht. Seit das Einreise-/Ausreisesystem am 10. April 2026 vollständig betriebsbereit ist, ist der maßgebliche Nachweis Ihrer Grenzübertritte der biometrische Datensatz an der Grenze. Der eigene Store-Text sagt, die endgültige Entscheidung über die Einreise liege immer bei der Grenzbehörde des Landes, das Sie besuchen.
Woher weiß sie von Reisen, die ich nie eingetragen habe?
Sie kann sie aus den Metadaten der Fotos in Ihrer Bibliothek rekonstruieren oder aus einem Kamerascan von Bordkarten und Passstempeln. Beides läuft auf dem Gerät. Das füllt Lücken in einer alten Reisehistorie, ist aber ein Schluss aus Ihren eigenen Fotos, die Daten müssen also weiterhin geprüft werden.
Was macht der Ghost-Trip-Planer?
Er simuliert eine Reise, die Sie noch nicht gemacht haben. Sie tragen mögliche Termine ein, und die App zeigt, ob dieser Aufenthalt in die im jeweiligen gleitenden Zeitraum verfügbaren Tage passt, und schlägt Alternativen vor, wenn er es nicht tut. Es ist eine Schätzung aus den von Ihnen eingetragenen Reisen, nie eine Garantie für die Einreise.
Deckt sie außer Schengen noch etwas ab?
Ja. Der Eintrag nennt neben dem Schengen-Zeitraum das Vereinigte Königreich nach dem Brexit, das US-amerikanische ESTA, eine steuerliche Ansässigkeitszählung über 183 Tage und selbst festgelegte Regeln. Der US-Test ist strenger als schlichtes Zählen: Die Steuerbehörde verlangt 31 Tage im laufenden Jahr und 183 gewichtete Tage über drei Jahre.
Soll ich den offiziellen EU-Rechner weiterhin benutzen?
Ja, vor allem, was zählt. Geben Sie dieselben Daten in den Kurzaufenthaltsrechner der Europäischen Kommission ein und vergleichen Sie. Weichen die beiden voneinander ab, vertrauen Sie dem Ergebnis der Kommission und finden Sie heraus, warum die App abweicht: meist eine Reise mit falschen Daten oder ein Aufenthalt, den Artikel 6 Absatz 2 hätte ausnehmen müssen.
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